profesor Uniw. Warszawskiego, pułkownik W. P., odznaczony orderami „Polonia Restituta", 
Virtuti Militari“ i „Krzyżem Walecznych" 


urodzony w 1887 r. we Lwowie, opatrzony św. Sakramentami, zasnął 
w Panu dnia 3 października 1948 r. w Krakowie. 


NABOŻEŃSTWO ŻALOBNE 


odprawione zostanie we wtorek dnia 5 b. m. o godz. 9 rano w kościele św. Szczepana przy ul. Sienkiewieza. 


Pogrzeb odbędzie sie tego samego dnia z kościoła na cmentarzu rakowickim o godzinie 13, na które-to 
smutne obrzędy zaprasza 
Rodzina. 


Zaklad pogrzebowy „CONCORDIA“ 
JANA WOLNEGO Drukarnia Związkowa w Krakowie, ul. Mikołajska 13 
Kraków, plac Szezepański L. 2 — Telefon 558-67 


